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93 
ROZPORZĄDZENIE Nr 3 
Wojewody Krakowskiego 
z dnia 19 października 1992 r. 
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu 


wyborczym nr 17 utworzonym dla wyboru Rady Gminy 
w Biskupicach 


Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
— Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz.U. Nr 16, poz. 96 


i z 1991 r. Dz.U. Nr 53, poz. 227) zarządza się, co następuje: 


$ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy 
w Biskupicach w okręgu wyborczym Nr 17. 


§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 13 gru- 
dnia 1992 r. 

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czyn- 
ności przewidzianych w Ordynacji wyborczej określa ka- 
lendarz wyborczy stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

$ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


Wojewoda Krakowski: 
T. Piekarz 


Nr 14/Poz. 93, 94, 95 
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Załącznik do rozporządzenia Nr 3 
Wojewody Krakowskiego 
z dnia 19 października 1992 r. (poz. 93) 


KALENDARZ WYBORCZY 


Data wykonania 


czynności wyborczych Treść czynności 


-— podanie do wiadomości wybor- 

ców przez rozplakatowanie oraz 
. ogłoszenie w Dzienniku Urzędo- 
wym Województwa Krakowskie- 
go rozporządzenia Wojewody 
Krakowskiego o zarządzeniu wy- 
borów uzupełniających w okrę- 
gu wyborczym Nr 17 utworzo- 
nym dla wyboru Rady Gminy 
w Biskupicach 


do 25 października 
1992 r. 


do 29 października — powołanie Gminnej Komisji Wy- 
1992 r. borczej w Biskupicach 


do 7 listopada 1992 r. — powołanie Obwodowej Komisji 
Wyborczej Nr 17 w Trąbkach 
gmina Biskupice 


— zgłaszanie do zarejestrowania 
Komisji Wyborczej w Biskupi- 
cach kandydatów ma radnego 
wraz z oświadczeniami kandy- 
datów o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie 


do 13 listopada 1992 


a 


do 23 listopada 1992 r. — wyłożenie spisów wyborców do 
publicznego wglądu 

podanie do wiadomości wybor- 

ców danych o kandydatach na 

radnego 


do 27 listopada 1992 


| 


do 8 grudnia 1992 r. — przesłanie przewodniczącemu Ob- 
wodowej Komisji Wyborczej Nr 
17 spisu wyborców 


13 grudnia 1992 r. — wybory uzupełniające do Rady 
Gminy w Biskupicach w okręgu 
Nr 17 


94 
UCHWAŁA Nr 367 
Rady Miasta Krakowa 
z dnia 12 czerwca 1992 r. 


w sprawie miejscowego planu szczegółowego zagospodaro- 
wania przestrzennego osiedla Bieńczyce Wschód w Krakowie 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 


Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 
253, Nr 89, poz. 518 i z 1991 r. Nr 4, poz. 18, Nr 110, 
poz. 473) oraz art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. 
o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z (1989 r. Nr 17, poz. 99, 
Nr 34, poz. 178, Nr 35, poz. (192 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) 
Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 


Sk 


Ustala się miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Bieńczyce Wschód w Krakowie, za- 
wierający: 

1) planszę podstawową osiedla w skali 1: 1000, określającą 
użytkowanie terenu i zasady gospodarki przestrzennej 
(załącznik nr 1)* 

2) planszę w skali 1:1000, określającą zasady uzbrojenia 
terenu (załącznik nr 2)* 

3) tekst planu (złącznik Nr 3)* 


$ 2. 


W obszarze objętym planem, o którym mowa w $ 1, tra- 
cą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodaro- 
wania przestrzennego Miasta Krakowa, ustalonego uchwałą 
Nr 229 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 25 kwiet- 
nia 1988 r. (Dz.Urz. WK Nr 12, poz. 62 i z 1990 r. Nr 27, 
poz. 214). 


§ 3. 


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kra- 
kowa. 


§ 4. 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 


* nie ogłasza się 


Przewodniczący Rady: 
K. Barczyk 
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POROZUMIENIE 
z dnia 3 października 1992 r. 


w sprawie powierzenia prowadzenia spraw dotyczących 

rozpoczęcia lub przerwania ogrzewania budynków przyłą- 

czonych do wspólnej sieci cieplnej na obszarze miasta 

Dobczyce, zawarte między Wojewodą Krakowskim a Bur- 
mistrzem Miasta i Gminy Dobczyce 


1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogól- 
nej (Dz.U. Nr 21, poz. 123 i z 1991 r. Nr 75, poz. 328) i art. 8 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie teryto- 
rialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253, 
Nr 89, poz. 518, i z 1991 r. Nr 4, poz. 18) Wojewoda Kra- 
kowski, powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobczyce 
prowadzenie należących do właściwości Wojewody spraw 
dotyczących rozpoczęcia lub przerwania ogrzewania budyn- 
ków przyłączonych do wspólnej sieci cieplnej na obszarze 


Nr 14/Poz. 95, 96, 97, 98 
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miasta Dobczyce, w tym podejmowania decyzji określonej 
w $ 7 ust. 1 zarządzenia Głównego Inspektora Gospodarki 
Energetycznej z dnia 2 września 1985 r. w sprawie termi- 
nów ogrzewania budynków i pomieszczeń (Mon. Pol. Nr 
23, poz. 182). 


2. Porozumienie obowiązuje od dnia 5 października 1992 r. 
po uprzednim ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Mia- 
sta i Gminy Dobczyce. 


3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę- 
dowym Województwa Krakowskiego. 


Burmistrz Miasta i Gminy: 
M. Pawlak 


Wojewoda Krakowski: 
T. Piekarz 


96 
POROZUMIENIE 
z dnia 3 października 1992 r. 


w sprawie powierzenia prowadzenia spraw dotyczących 

rozpoczęcia lub przerwania ogrzewania budynków przyłą- 

czonych do wspólnej sieci cieplnej na obszarze miasta 

Krzeszowice, zawarte między Wojewodą Krakowskim a Bur- 
mistrzem Miasta i Gminy Krzeszowice 


1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogól- 
nej (Dz.U. Nr 21, poz. 123 i z 1991 r. Nr 75, poz. 328) i art. 8 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie teryto- 
rialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253, 
Nr 89, poz. 518 i z 1991 r. Nr 4, poz. 18) Wojewoda Kra- 
kowski powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzeszowice 
prowadzenie należących do właściwości Wojewody spraw 
dotyczących rozpoczęcia lub przerwania ogrzewania budyn- 
ków przyłączonych do wspólnej sieci cieplnej na obszarze 
miasta Krzeszowice, w tym podejmowania decyzji określo- 
nej w $ 7 ust. 1 zarządzenia Głównego Inspektora Go- 
spodarki Energetycznej z dnia 2 września 1985 r. w sprawie 
terminów ogrzewania budynków i pomieszczeń (Mon. Pol. 
Nr 23, poz. 182). 


2. Porozumienie obowiązuje od dnia 5 października 1992 r. 
po uprzednim ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Mia- 
sta i Gminy Krzeszowice. 


3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę- 
dowym Województwa Krakowskiego. 


Wojewoda Krakowski: 
T. Piekarz 


Burmistrz Miasta i Gminy: 
Z. Kuchta 
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POROZUMIENIE 
z dnia 3 października 1992 r. 
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw dotyczących 
rozpoczęcia lub przerwania ogrzewania budynków przyłą- 
czonych do wspólnej sieci cieplnej na obszarze miasta 


Myślenice, zawarte między Wojewodą Krakowskim a Bur- 
mistrzem Miasta i Gminy Myślenice 


1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogól- 
nej (Dz.U. Nr 21, poz. 123 i z 1991 r. Nr 75, poz. 328) i art. 8 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie teryto- 
rialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253, 
Nr 89, poz. 518 i z 1991 r. Nr 4, poz. 18) Wojewoda Kra- 
kowski powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice 
prowadzenie należących do właściwości Wojewody spraw 
dotyczących rozpoczęcia lub przerwania ogrzewania budyn- 
ków przyłączonych do wspólnej sieci cieplnej na obszarze 
miasta Myślenice, w tym podejmowania decyzji określonej 
w $ 7 ust. 1 zarządzenia Głównego Inspektora Gospodarki 
Energetycznej z dnia 2 września 1985 r. w sprawie termi- 
nów ogrzewania budynków i pomieszczeń (Mon. Pol. Nr 23, 
poz. 182). 


2. Porozumienie obowiązuje od dnia 5 października 1992 r. 
po uprzednim ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Mia- 
sta i Gminy Myślenice. 


3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę- 
dowym Województwa Krakowskiego. 


Wojewoda Krakowski: 
T. Piekarz 


Burmistrz Miasta i Gminy: 
S. Nowacki 
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POROZUMIENIE 
z dnia 3 października 1992 r. 


w sprawie powierzenia prowadzenia spraw dotyczących 

rozpoczęcia lub przerwania ogrzewania budynków przyłą- 

czonych do wspólnej sieci cieplnej na obszarze miasta 

Proszowice, zawarte między Wojewodą Krakowskim a Bur- 
mistrzem Miasta i Gminy Proszowice 


1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogól- 
nej (Dz.U. Nr 21, poz. 123 i z 1991 r. Nr 75, poz. 328) i art. 8 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie teryto- 
rialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253, 
Nr 89, poz. 518 i z 1991 r. Nr 4, poz. 18) Wojewoda Kra- 
kowski powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Proszowi- 
ce prowadzenie należących do właściwości Wojewody 
spraw dotyczących rozpoczęcia lub przerwania ogrzewania 
budynków przyłączonych do wspólnej sieci cieplnej na ob- 
szarze miasta Proszowice, w tym podejmowania decyzji 
określonej w $ 7 ust. 1 zarządzenia Głównego Inspektora 
Gospodarki Energetycznej z dnia 2 września 1985 r. w spra- 
wie terminów ogrzewania budynków i pomieszczeń (Mon. 
Pol. Nr 23, poz. 182). 


2. Porozumienie obowiązuje od dnia 5 października 1992 r. 
po uprzednim ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Mia- 
sta i Gminy Proszowice. 


3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę- 
dowym Województwa Krakowskiego. 


Burmistrz Miasta i Gminy: 
R. Czabański 


Wojewoda Krakowski: 
T. Piekarz 
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POROZUMIENIE 
z dnia 3 października 1992 r. 


w sprawie powierzenia prowadzenia spraw dotyczących 

rozpoczęcia lub przerwania ogrzewania budynków przyłą- 

czonych do wspólnej sieci cieplnej na obszarze miasta 

Słomniki, zawarte między Wojewodą Krakowskim a Bur- 
mistrzem Miasta i Gminy Słomniki 


1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogól- 
nej (Dz.U. Nr 21, poz. 123 i z 1991 r. Nr 75, poz. 328) i art. 8 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie teryto- 
rialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 258, 
Nr 89, poz. 518 i z 1991 r. Nr 4, poz. 18) Wojewoda Kra- 
kowski powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Słomniki 
prowadzenie należących do właściwości Wojewody spraw 
dotyczących rozpoczęcia lub przerwania ogrzewania budyn- 
ków przyłączonych do wspólnej sieci cieplnej na obszarze 
miasta Słomniki, w tym podejmowania decyzji określonej 
w $ 7 ust. 1 zarządzenia Głównego Inspektora Gospodarki 
Energetycznej z dnia 2 września 1985 r. w sprawie termi- 
nów ogrzewania budynków i pomieszczeń (Mon. Pol. Nr 23, 
poz. 182). 

2. Porozumienie obowiązuje od dnia 5 października 1992 r. 
po uprzednim ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Mia- 
sta i Gminy Słomniki. 

3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę- 
dowym Województwa Krakowskiego. 


Wojewoda Krakowski: 
T. Piekarz 


Burmistrz Miasta i Gminy: 
Z. Dydliński 


Prenumerata roczna zł 80.000,— 


Wszelkie należności z tytułu prenumeraty, ogłoszeń oraz 
zakupu poszczególnych egzemplarzy uiszczać należy w NBP 
Oddział Okręgowy Kraków, ul. Basztowa 20, 31-156 
Kraków, konto nr 35073-1111-223 na rachunek Wydziału 
Finansowo-Księgowego Urzędu Wojewódzkiego 
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POROZUMIENIE 
z dnia 3 października 1992 r. 


w sprawie powierzenia prowadzenia spraw dotyczących 

rozpoczęcia lub przerwania ogrzewania budynków przyłą- 

czonych do wspólnej sieci cieplnej na obszarze miasta 

Wieliczka, zawarte między Wojewodą Krakowskim a Bur- 
mistrzem Miasta i Gminy Wieliczka 


1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogól- 
nej (Dz.U. Nr 21, poz. 123 i z 1991 r. Nr 75, poz. 328) i art. 8 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie teryto- 
rialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253, 
Nr 89, poz. 518 i z 1991 r. Nr 4, poz. 18) Wojewoda Kra- 
kowski powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka 
prowadzenie należących do właściwości Wojewody spraw 
dotyczących rozpoczęcia lub przerwania ogrzewania budyn- 
ków przyłączonych do wspólnej sieci cieplnej na obszarze 
miasta Wieliczka, w tym podejmowania decyzji określonej 
w $ 7 ust. 1 zarządzenia Głównego Inspektora Gospodarki 
Energetycznej z dnia 2 września 1985 r. w sprawie termi- 
nów ogrzewania budynków i pomieszczeń (Mon. Pol. Nr 23, 
poz. 182). 

2. Porozumienie obowiązuje od dnia 5 października 1992 r. 
po uprzednim ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Mia- 
sta i Gminy Wieliczka. 

3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę- 
dowym Województwa Krakowskiego. 


Wojewoda Krakowski: 
T. Piekarz 


Burmistrz Miasta i Gminy: 
J. Duda 
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